ICOM IC-706 MK2G - PC-Verbindung mit OPC478 oder OPC478U 


Die original ICOM Interface Modelle OPC478 und OPC478U haben als Geräteanschluß einen 
3,5mm Stereo Klinkenstecker. 


Dieser Stecker muss beim IC706MK2G gegen einen Mono-Stecker ausgewechselt werden. 


Hierzu muss der Draht des mittleren Rings beim Stereostecker an die Spitze beim Monostecker 
gelötet werden. 


Keine Adapter einsetzen. Diese könnte zu Problemen führen. 


